سلام عزیزم» اميدوارم هر جا كه هستىء هميشه حالت خوب باشه و توى زندكيت خبرهاى خوب 
ميخواستم راجب سوء تفاهمى كه دیشب پیش اومد توضيح بدم 

و برای همين» تصميم گرفتم اين رو توى يه نامه برات بنویسم» ميخواستم بذارم جند روز فاصله 
ايجاد بشه» تا هردوى ما آرامتر بشيم و با آرامش بيشترى با هم صحبت كنيمء اما بعد كه با خودم 
فكر كردم احساس کردم كه اگه الان اينها رو بگم و اون سوء تفاهم حل بشه بهتره 


همينجورى كه خودت ميدونى و هميشه بهت گفتم» تو دوست خوبى برای من بودی» برای همین 
.اين دوستى باعث شد كه من بخوام و بتونم جيزهاى زیادی رو از تو ياد بكيرم» حتى ازت بيرسم 


من وقتى گفتم بهم احساست رو بگو بعد ازم بيرسء براى اين بود كه دوست داشتم راجب 
احساساتى كه تو دارى بدونم 


و با احساسات شما مردها بيشتر آشنا بشم 


نميدونم اون حرفى كه من زدم براى تو جه معنايى داشت. اما منظورم اينى كه الان اينجا دارم 
مينويسم بود 


و بهم گفتی كه به دنبال يه مرد دیگری بگرد» 


من ديكه قرار نيست بعد از نوشتن اين نامه و فرستادنش برای تو دیگه مزاحمت بشم» چون ميدونم 
لحظات بدی رو داشته باشی. الانم که اینها رو نوشتم فقط خواستم که بابت اون اتفاق ازت 
.عذرخواهی كنم 

اون لحظه كه اون حرف رو زدى خيلى خيلى حالم بد شد و براى همین گفتم اگر من داشتم الان 
اينجا نبودم» احساس خيلى بدى كردم كه الان نميكم كه نامه اى كه برات نوشتم طولانيتر نشه 


وازت ممنونم كه توى اين مدتى كه با هم دوست بوديم انقدر جيزهاى خوبى بهم ياد دادی» توى 
مسابقات شطرنجم بهم کمک کردی» باعث شدى چشم و گوشم به دنيا باز ads‏ باعث شدی 
انگلیسی رو بهتر بفهمم» باعث شدى خیلی جيزها ازت ياد بگیرم من هم صحبت و همنشين خوبى 
نيستم» خيلى هم احساساتى و مسخره cal‏ خيلى رفتارهاى مسخره و بجه كانه ای داشتم» و حتى 
,دارم» ولى تو با اين شرايط تا دیشب من رو تحمل كردى 


برای اين اينطورى پی در پی اينها رو نوشتم چون ميخواستم همش رو اينطورى بخونی» و مجبور 
.نشی من رو تحمل كنى 

و اميدوارم كه تمام بد رفتارى كه با تو داشتم ببخشى 

اما هر دوستی يه يايانى داره» بايد قبول كنم 

.يس برای آخرين بار تو رو از دور ميبوسم 

اميدوارم بهترين لحظه ها برات اتفاق بيفته 


Lihula, 


Hello dear, | hope wherever you are, you are always in a good mood and see 
good news in your life 


I wanted to explain about the misunderstanding that happened last night 


And that's why I decided to write this in a letter to you, I wanted to let a few 
days gap, so that we both calm down and talk to each other more calmly, 
but then I thought to myself, I felt that if these things now It is better to say 
and resolve the misunderstanding 


In short, after all that I said, I will go to the main point 


As you know and I always told you, you were a good friend to me, that's why 
this friendship made me want and be able to learn many things from you, 
even ask you. 


When I said tell me how you feel and ask me later, it was because | wanted 
to know about your feelings. 


And to get to know more about your feelings, men 


| don't know what the words | said meant to you, but | meant what | am 
writing here now 


And you told me to look for another man. 


I'm not going to bother you anymore after writing this letter and sending it 
to you, because | know you're having a hard time tolerating me, and | don't 
want my stay to make you have a bad time. Now that | wrote this, | just 
wanted to apologize to you for that incident. 


The moment you said that, I felt very, very bad, and that's why | said that if | 
had, | wouldn't be here now. 


And | thank you for teaching me so many good things during the time we 
were friends, for helping me in my chess matches, for opening my eyes and 
ears to the world, for making me understand English better, for making me 
learn many things from you. I'm not a good conversationalist, companion, 
I'm very emotional and ridiculous, | had, and still do, a lot of ridiculous and 
childish behaviors, but you tolerated me under these circumstances until 
last night. 


That's why | wrote this one after the other because | wanted you to read it 
all like this, and not have to put up with me. 


And | hope you forgive all the bad behavior | had towards you 
It is very hard to go 

But every friendship has an end, | must accept 

So | kiss you from afar for the last time. 

| hope the best moments happen to you 


Bye. 


